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岩手 型 住宅 の 要素 





必須 
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省エネ 基準 


県 産 木材 の 


活用 


木質 バイ オ 
マス エネ ル 
ギー の 活用 














地域 性 へ の 


配慮 


取り 入れ て いる 岩手 型 住宅 の 要素 の 具体 的 内 容 








岩手 住 環 境 技術 研究 





岩手 の 研究 者 、 工 務 
店 、 建 築 士 、 建 材 店 、 建 
材 メ ー カ ー が 集まっ て 岩 
会 | 手 の 気候 ・ 風 土 に あっ 
た 真 の 高 断熱 ・ 高 気密 
住宅 づく り を めざす 研究 
会 で す 。 





株 式 会 社 タッ ク 
ホー ム 


019-636-1772 


http://www.iwate 


019-636-1936 | ご 
=jukan.com/ 


① 気密 性 能 … 隙 間 相当 面積 1.0cm/m 以 下 。 

0.5cm/m 以 下 の 建築 実績 、 ま た は その よう な 住宅 建築 を 目指 し て いき ます 。 
② 断熱 性 能 … 熱 損失 係数 1.51W/m・K 以 下 。 

1.0W/m・K 以 下 の 建築 実 績 、 又 は その よう な 住宅 建築 を 目指 し て いき ます 。 
③ 冷暖 房 設備 … 高 断熱 ・ 高 気密 の た め 、 全 室 暖房 が 前 提 と な り ま す 。 深夜 電力 を 利用 し た 蓄熱 
上 時 温水 パネ ル ヒ ー タ ー、FF ス トー ブ な ど 、 あ ら ゆ る 熱源 で 省エネ 冷暖 房 が 可能 で 
人 24 時 間 、 新 鮮 な 空気 を 供給 し 健康 的 な 室内 環境 を 実現 し 
⑤ 健康 的 な 住 環境 … 高 断熱 ・ 高 気密 ・ 全 室 暖房 ・ 換 気 計画 が 基本 と な る こと か ら 、 結露 や ダニ ・ 
カビ の 発生 を 抑制 し 、 全館 暖房 を 実現 。 こ の た め 、 ア レル ギー 疾患 心臓 病 ・ 脳 府中 ・ リ ウマ チ な ど 
の 疾病 の 原因 と な る 要素 を 排除 する こと が で きま す 。 
⑥ 安全 性 … 高 齢 化 社 会 の 到来 、 家 庭 内 事故 の 増加 、 在 宅 介 護 の 現実 な どの 状況 を 踏ま え 、 加 
齢 後 も 快適 に 暮らせ る バリ アフ リー 仕様 を 基本 と し ます 。 
⑦ 耐久 性 … 適 正 な メン テ ナ ン ス を 前 提 条 件 に 、100 年 の 耐久 性 を めざし て いま す 。 
⑧ 注文 住宅 …1009% お 客 様 の 生活 様式 と ご 要望 に お 応え する 注文 住宅 で す 。 
⑨ 営業 体制 … 技 術 集約 型 ・ 地 域 密着 型 の 工務 店 が 会 員 で す 。 営業 経費 に 充当 する 分 を その ま 
ま 材 料 費 や 設 備 費 に 充当 で き 、 高い コス ト パ フ ォ ー マ ンス を 実現 し ます 。 
2 ・ 地 元 密着 の 工務 店 の 為 、 生 涯 、 次 代 に も わた っ て お つき あい を させ て いた だ きま す 。 所 

条件 を 明示 し た 上 で 、 無 料 ・ 有 料 の メン テ ナ ン ス を 行い ます 。 

2 ロー ン … 住宅 金融 支援 機構 の 手続 き は も ちろ ん 、 自社 提携 ロー ン な ども ご 紹介 し て お り ま す 。 
⑫ 工事 体制 … 自 社 ス タッ フ に よる 直轄 工事 が 基本 で す の で 、 全て の 工程 に 関し て 安心 で す 。 
⑬ 県 産 材 利用 … 地 域 の 素材 が 地域 の 気候 風土 に 最も 適し て いる こと か ら 、 ご 予算 に 応じ て 県 産 
材 の 利用 を 勧め て いま す 。 
エコ ロジ ー… 省 エネ 性 が 高く 、 耐 久 性 も 従来 の 住宅 の 2 倍 か ら 3 倍 と 長い こと か ら 、 環 境 へ の 
負荷 が 少な い エ コロ ジ カ ル な 住宅 と いえ ます 。 
































アー ス 21 き た か み 


環境 や 景観 に 配慮 し た 
住 文化 を 創造 し 引き 継 
ぐ た め 、 会 員 そ れ ぞ れ 
の 知識 と 技術 の 向上 を 


oe 














有限 会 社 日 高見 
工務 店 


0197-62-3377 


0197-62-3370 = 





次 世代 省エネ 基準 を 上 回 る 省エネ 性 能 (Q 値 1.6 以 下 ) を 標準 と する 。 

木造 住宅 と し 、 岩手 県 産 木材 を 構造 材 及 び 内 ・ 外 装 に で きる だ け 多 く 使う よう に し 、10m 以上 使 
用 する こと を 標準 と する 。 

ペレ ッ ト ス トー ブ や 新 ス トー ブ も 積極 的 に 提案 する こと 。 オ ー ル 電化 の 補助 暖房 と し て の 提案 も 


可 。 
また 、 高 齢 者 で も (将来 高齢 者 に な っ て も ) 寒冷 地 岩 手 で 快適 に 健康 的 に 生活 で きる よう に 、 
ヒー トシ ョ ッ ク の な い 全 館 暖 房 を 標準 と する 。 
アー ス 21 き た か み 岩 手 型 住宅 と 表示 する に は 、 個別 の 案件 ご と に 事務 局 に 資料 を 提出 し 、 
アー ス 21 き た か み の 認 証 を 得 な けれ ば な ら な い 。 


【 構 成 メン バー】 
・ 株 式 会 社 ユー トピ ア み ちの く 
・ 株 式 会 社 小菅 工務 店 
・ 有 限 会 社 北上 ホー ム サ ー ビ ス 
・ 有 限 会 社 日 高見 工務 店 
































美しい 小さ な 家 


普及 会 





地場 の 建材 店 と 工務 店 
が 連携 し 、 在 来 木造 住 
宅 と 県 産 材 の 普及 を 図 
ろう と する も の 。 








株 式 会 社 北 洲 
建設 ・ 資 材 事業 部 





0197-64-7371 





http://www.utuku 
shii- 
chiisanaie.com/ 


0197-63-2870 

















① 建物 の 断熱 性 能 を 表す 数 値 ( 熱 損失 係数 )『Q 値 :1.38W/mk 以 下 』 
② 建物 の 気密 性 能 を 表す 数 値 ( 相 当 隙 間 面 積 )『C 値 :0.6cm/m 以 下 』 
③ 夏季 に お ける 日 射 の 入り や すさ を 表す 数 値 ( 夏 季 日 射 取 得 係数 )『 値 :0.02』 
④ 高 断 熱 ・ 高 気密 の た め 『 フ ル 暖 エア コン 1 台 』 で 全館 暖房 
⑤ 県 産 材 の 積極 的 活用 
⑥ 適正 工事 を 行う た め の 年 1 回 地域 別 の 技術 研修 実施 
⑦ の 岩手 型 住宅 」 と 表示 する に は 、 個別 の 住宅 毎 に 事務 局 の 認定 を 得 な けれ ば 
な ら な い 。 

【 登 録 店 】 


http://www.utukushii-chiisanaie.com/shop.html 


























